UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO ASCA VON HEYDEN 
(ACARINA - ASCAIDAE) 


por Ricarbo MAurI? y ALCIRA BISCHOFF DE ALZUET ** 


SUMMARY: A new species of the genus Asca von Heyden (Acarina, Ascaidae). 


A new species, A. platensis, is described. It differs from A. americana Sheals 
by the presence of seventeen pairs of pilose setae on the anterior dorsal shield, 
because, the distance from J4-J4 is 1Y as large as the distance J4-Z3, and by 
posterior tubercles with pores conspicuous. 


Hasta el momento el género Asca von Heyden estaba representado en la 
Argentina solamente por dos especies: Asca americana Sheals y Asca longi- 
setesa Sheals, ambos de Nahuel Huapi. 


ASCA PLATENSIS Sp. n. 


HEMBRA: Placa dorsal anterior 189x195 micras con 17 pares de setas 
pilosas. Seta il curvada, de 19 micras de largo. Seta s7 23 micras de largo; 
z3 30 micras de longitud; distancia s7 a z3 23 micras. 


Seta T4 en el margen membranoso adyacente de la placa dorsal anterior. 
Placa dorsal posterior 185 x 208 micras con ornamentación presente en la por- 
ción anterolateral de la placa, entre las series de setas J. 

Placa posterior con Jl, J2, ZL y Sl pilosas; las otras setas de la placa, 
simples. 

Seta J2 31 micras de largo; distancia de la base de J2 a la base de J3 
42 micras. 

Seta J3 42 micras de largo; distancia de la base de J3 a la base de J4 
30 micras. 

J4 de 60 micras de largo y se extiende pasando la base de Z5. J5 7,5 
micras; Z4 24 micras; Z5 51 micras; S5 36 micras. Tubérculo posterior con poros 
visibles y seta interna un tercio de la longitud de la externa. 

Distancias J1-J1 21 micras; J2-J2 40 micras; J3-J3 43 micras; J4-J4 54 
micras; J4-Z3 36 micras; J2-J3 42 micras; J3-J4 30 micras. 
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Asca platensis sp. n. 


Hembra: Fig. l: vista dorsal. Fig. 2: detalle tubérculo posterior (vista ventral). Fig. 3: 
placas jugulares y esternales. Fig. 4: placa genital. Fig. 5: placa ventroanal 
Macho: Fig. 6: placas jugulares y esterno-genital. Fig. 7: placa anal 
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Placa esternal con borde anterior liso y borde posterior sinuoso. Distancia 
anteroposterior mediana de la placa esternal 68. Distancias entre las setas: 
v1-v1 57 micras; v2-v2 60 micras; v3-v3 57 micras, vl-v2 37 micras; v2-v3 36 
micras. Distancia del borde anterior del ano al margen anterior de la placa 
ventrianal 77 micras. 


Tectum serrado con alrededor de 15 dientes pequeños. 


Macho: Placa dorsal anterior 155 x 157 micras (ancho tomado de estigma 
a estigma). 

Placa dorsal posterior de 128 micras. 

Proceso espermatoforal de 22 micras. 

Distancias entre setas: Jl-J1 19 micras; J2-J2 30 micras; J3-J3 33 micras; 
J4-J4 38 micras; J4-Z3 30 micras. Distancia del borde anterior del ano al 
margen anterior de la placa ventrianal 68 micras. 


DisTrIBUCIÓN: Buenos Aires (Capital Federal), agosto de 1967. Hallados 
en musgos. 


MATERIAL EXAMINADO: 12 ejemplares: 92, 34. Holotipo 3, Alotipo 2. 
Material depositado en la División Entomología de la Fac. de Ciencias 
Naturales y Museo de La Plata. 


Caracteres distintivos entre las especies ASCA PLATENSIS y Á. AMERICANA 


Asca platensis sp. n. 


1. — Placa dorsal anterior con 17 pa- 
res de setas pilosas. 

2. — Placa esternal con borde ante- 
rior liso y borde posterior si- 
nuoso. 

3. — Seta J4 pasa el borde posterior 
de la placa dorsal. 

4. — La distancia J4-J4 aproximada- 
mente 1,5 vez la distancia J4-Z3. 

5. — Tubérculo posterior con poros 
visibles y seta interna un tercio 
de la longitud de la seta externa. 


Asca americana Sheals 


1. — Placa dorsal anterior con 18 pa- 
res de setas escasamente pilosas., 

2. — Placa esternal con borde ante- 
rior sinuoso y borde posterior 
liso y cóncavo. 

3. — Seta J4 no toca el borde poste- 
rior de la placa dorsal. 

4. — La distancia J4-J4 aproximada- 
mente 2 veces la distancia J4-Z3. 

5. — Tubérculo sin poros aparentes y 
seta interna la mitad del largo 
de la seta externa. 


La otra especie del género Asca señalada por Sheals para la Argentina 
no la consideramos en el presente trabajo pues el autor señala la presencia 
de tres pares de setas en la placa esternal, no indicando en la ilustración el 
par de placas jugulares, siendo estas placas características del género, así 
como la presencia de dos pares de setas en la placa esternal. 
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